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まをのために 

ソニー製品は正しく使用すれば事故が起きないよう 
に、安全には充分配慮して設計されています。しか 
し、電気製品は、まちがった使いかたをすると、火 
災や感電などにより死 t や大けがなど人身事故につ 
ながることがあり、危険です。 

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。 


ま全のためのを意事項を守る 


4〜5ぺージ の注意事項をよくお読みください。製品 
全般および設置の注意事項が記されています。 


定期点検を実施する _ 

長期間、安全にお使いいただくために、定期点検を 
することをおすすめします。点検の内容や費用につ 
いては、お買い上げ店または ソニーの 業務用製品ご 
相談窓口にご相談ください。 


巧障したら使用を中止ずる 


すぐに、お買い上げ店またはソニーの業務用製品ご 
相談窓口にご連絡ください。 


万一、異常が起きたら 


-煙が出たら 

. 異常な音、においがしたら 
-内部に水、異物が入ったら 

-製品を落としたりキャビネットを破損したときは 


〇電源コードおよび接続ケーブルをおく。 

包お買い上げ店または ソニーの 業務用製品ご相談窓 
口に連絡する。 


警告表示の意味 

設置説明書および製品 
では、夕のような表示 
をしています。表示の 
内容をよく巧解してか 
ら本义をお読みくださ 

い。 

A 警告 

この表示の注意事項を 
ずらないと、火災や感 
電などにより死 t や大 
けがなど人身事故につ 
ながることがありま 
す。 

[ A 注意1 

この表示の注意事項を 
守らないと、感電やそ 
の他の事故によりけが 
をしたり周辺の物品に 
損害を与えたりするこ 
とがあります。 

を意を促す記号 




火が 

感電 

行為を禁止する記号 

0 


禁止 

分瞄禁止 



めれ手禁止 

水めれ禁止 


行為を指示する記号 


〇 

指 巧 
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A 警告 I ^ A 

义災 感電 


下記のを意を守らないと、火災や感電などに 
より死 t や大けがにつながることがありまず。 


分瞄ゃ改造をしない 

⑩ 

分解禁止 

分解や改造をすると、火災や感 
電、けがの原因となることがあ 
ります。 

内部の点検や修理は、お買い上 
げ店または ソニーの 業務用製 
品ご相談窓口にごか頼くださ 

い。 

付属の電源コードを使用する 

〇 

付属な外の電源コードを使用 
すると、火災や感電の原因とな 
ります。 

指 


電源コードのプラグおよびコネク 
夕一は突き当たるまで差し込む 

〇 

まっすぐじ突き当たるまで差 
し込まないと、火災や感電の原 
因となりまず。 

指 W 



電源コードを傷つけない 


Q 

禁止 


電源コードを傷つけると、火災 

や感電の原因となることがあ 

りまず。 

-設置時に、製品と壁ゃラッ 
ク、娜などの間にはさみ込 
まない。 

• 電源コードを加工したり、 
傷つけたりしない。 

• 重いものをのせたり、引つ 
張ったりしない。 

-熱器具に近づけたり、加熱 
したりしない。 

• 電源コードを扳くときは、 
必ずプラグを持って扳く。 

• 万一、電源コードが傷んだ 
ら、お買い上げ店またはソ 
ニーの業務用製品ご相談窓 
口に交換をご依頼ください。 


直射日光に当たる場所、熱器具の近 
くには置かない 

を形したり、故障したりするだ 
けでなく、レンズの特性により 
火災の原因となることがあり 
ます。特に、窓際に置くときな 
どはご注意ください。 

かにめれる場所で使用しない 

水姑れすると、漏電による感 
電、発火の原因となることがあ 
ります。 

水めれ禁止 



Q 

禁止 


設置は専門の工事業者に依頼する 


〇 

指71^ 


設置については、必ずお買い上 
げ店または ソニーの 業務用製 
品ご相談窓口にご相談くださ 

い。 

壁面や天井などへの設置は、本 
機と取り付け金具を含む重量 
に充分耐えられる強度がある 
ことをお確かめください。充分 
な强度がないと、落下して、大 
けがの原因となります。 

また、1年に一度は、取り付け 
がゆるんでいないことを点検 
してください。また、使用状況 
に応じて点検の間隔を短かく 
してください。 


不安定な場所に設置しない 


Q 次のような場所に設置すると、 
倒れたり落ちたりして、けがの 
原因となることがあります。 
が I ヒ • ぐらついた台の上 
^ • 傾いたところ 

• 振動や衝撃のかかるところ 
また、設置•取り付け撮所の強 
度を充分にお確かめください。 
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A 警告 














ASmI 下記のを意を守らないと、けがをしたり周辺の物品に 

損害を与えることがありまず。 


めれた手で電源プラグをさわらない 



故れた手で電源プラグを抜き差 
しすると、感電の原因となるこ 
とがあります。 


めれ手禁止 


内部に水や異物を入れない 


Q 

禁止 


水や異物が入ると、火災の原因と 
なりまず。 

万一、水や異物が入ったときは、 
すぐに本機が接続されている電 
源供給機器の電源コードや DC 
電源ケーブル、本機の接続ケーブ 
ルを振いて、お買い上げ店または 
ソニーの 業務用製品ご相談窓口 
じご相談ください。 


A ミ主意 
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• 本ネットワークカメラで提供するシステムおよびサービスはセキュリティーサー 
ビ ス ではなく、 また確実な安全を保障するものではありません。 

•ネットワークカメラをご使用されることにより、インターネットを通じて容易に 
カメラ映像にアクセスすることが可能です。^方で第^者によりネットワークを 
通じてモニタリング画像および音声を閲覧、使用等される可能性があります。 
ネットワークのご利用については、被写体のプライバシー、肖像権などを考慮の 
うえ、お客様の責任で巧ってください。 

• ネットワークカメラへのアクセス権限は、ユーザー名およびパスワードを設定す 
ることにより斤われます。それな上のカメラによる認証作業は斤われません。 
諸事情による本ネットワークカメラに関連するサービスの停止、中断について、 

ソニーは 一切の責任を負いません。 

>概要 

特長 

ネットワークを介した高画質モニタ 
リング 

ネットワーク （ 10巨 ASE - T / 1 OOBASE - 
TX イーサネット）を介してコンピュー 
夕一から Web ブラウザを使って、見 
たい部分を、見たい大きさにコント 
ロールし、カメラの高画質ライブ画像 
を最大毎秒30フレームでモニタリン 
ダできます。1台のカメラ画像を日0 
人までのユーザーが同時に見ることが 
できます。 

対応ブラウザ 

Microsoft Internet Explorer u 
Ver .5.5 または 6.0 
( が応 OS : Windows 98/ 98 SE / Me / 

NT 4.0/ 2000 / XP 。） 


1) Microsoft 、 Windows、Internet Explorer および MS-DOS は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

2) Netscape、Netscape Navigator は、米国およびその他の諸国の Netscape 
Communications Corporation 社の登録商標です。 
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Netscape Navigator 2 ) Ver .6.2 x 
( 対応 OS : Windows 98/ 98 SE / Me / 
NT 4.0/ 2000/ XP ) 

リモートコント□ール可能な高速パ 
ン、チルト機構および高倍率 AF 
ズーム レンズ搭載 

高速 （340 度回転2秒な内）広角（一 
170度〜+170戲のパン駆動、高 
速 （115 度回転1.日秒な内）広ち （一 
90度〜+2日度）のチルト駆動、およ 
び、化学25倍、電子12倍、最大 
300倍の高倍率ズーム機能を搭載して 
います。 




カメラの内部メモリーや推奨 ATA 
メモリーカードへの画像記録 

外部センサー入力、内蔵の動体検知機 
能および マニュアル トリガーボタンと 
連動して、その時点またはその前後の 
連続静止画を、カメラ内部メモリー(約 
8 MB ) や推奨 ATA メモリーカード 
( PC 力ードアダプターに入れた"メモ 
リー スティック"） へ記録することがで 
きます。また、静止画像を定期的に記 
録することもできます。 


E メールや、 FTP サーパーを使った 
画像配信 

外部センサー入力、内蔵の動体検知機 
能および マニュアル トリガーボタンと 
連動して、その時点のカメラの静止画 
像を E メールに添付して送ったり、そ 
の時点またはその前後の連続静止画を 
FTP サー バーに 送信できます。また、 
静止画像を定期的に送信することもで 
きます。 

さらに、コンピュー ターの FTP クライ 
アントソフトウェアを使うと、カメラ 
内部のメモリーや、カメラの PC 力一 
ド スロットに装着し た推奨 ATA メモ 
リーカード （ PC 力ードアダプターに 
入れた"メモリースティック" ） 内の静 
止画像を検索、受信することができま 
す。 


プリセットポジション、ツアー機能 

16種類のパン、ナルト、ズーム位置 
(プリセットポジション）を記憶する 
ことができます。また、日種類の自動 
パン、ナルト、ズーム動作をプログラ 


ム（ツアー動作）することができま 
す。 

記憶したプリセットポジシヨンは、外 = 
部センサー入力や内蔵の動体検巧機能 = 

と連動して動作させることができま — 

薄 

す。 烟 


アラーム出力機能 

2系統の アラー ム出力を装備してお 
り、外部センサー入力や内蔵の動体検 
巧機能、 マニュアル トリガーボタン、 
Day / Night 機能または時刻と連動して 
周辺デバイスをコン トロールで きま 
す。 


トランスペアレンシータイプ RS - 
232 C / RS -485 インターフエース 
装備 

RS -232 C または RS -485 インター 
フエースを介して周辺機器と接続する 
ことにより、 コン ピユーターからネツ 
トワーク経由で周辺機器の コン トロー 
ルおよびデータ受信ができます。 


アナ□グビデオ出力 

VTR や TV モニターを 接続して、 口一 
カ ルでの映像記録や モニタ リ ングが 可 
能です。 


Image flip 機能 

本機は、初期設定では天井に取り付け 
た状態で画像が正視できるように設定 
されています。 

Ima 吕 e flip 機能を使うと、本機をデス 
クトップなどに置いたときに画像を上 
下反転させ、画像を正立させることが 
できます。 


特長 
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付属品 

栖包を開けたら、が下の付属品が一式 
そろっているか確認してください。 

カメラ本体 （1) 



AC 電源アダプター （1) 



電源コード （1) 


CD-ROM (セットアッププログラム、 
ユーザーガイド） (1) 


シーリングブラケット （ A )(1) 





ネジ +M 3 X 6 (7) 
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付属品 















段付きビス M 4 (1) 



I / O 用コネクター八ウジング （1) 


付属の説明書について 


説明書の種類 


本機には、な下の説明書が付属されて烟 
います。 



フェライトコア （2) 


設置説巧書（本書） 

この設置説明書には、カメラ本体の各 
部の名称や設置、接続のしかたが記載 
されています。操作の前に必ずお読み 
ください。 


ユーザーガイドに D - ROM に収録) 

カメラのセットアップの方法や 、 Web 
ブラウザを介した コントロールの 方法 
が記載されています。 

ユーザーガイドの開きかたは、下記の 
「 CD-ROM マニュアルの 使いかた」 

をご覧ください。 



CD - ROM マニュアルの使いか 
た 


保証書（冊子） （1) 
保証シート （1) 


付属の CD - ROM には、本機のュー 
ザーガイド（日本語、英語、フランス 
語、ドイツ語、スペイン語、イタリア 
語、中国語）が収録されています。 


CD - ROM の動作環境 


付属の CD - ROM を動作させるには、 
次の環境がお要です。 


付属の説明書に ついて 
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• コンピューター ： MMX Pentium り 
1 目 6 MHz 上のプロセッサー搭載の 
コンピューター 
搭載メモリー： 64 MB が上 
CD-ROM ドライブ： 8 倍速な上 
•ディスプレイ モニター： 解像度 800 
X 600 ドットが上 

上記の条件を満たさない環境では、 
CD-ROM の動作が遅くなったり、 
まったく動作しないことがあります。 


準備 

付属の CD-ROM に収録されている 
ユーザーガイドを使用するためには、 

W 下のソフトウエアが コン ピューター 
にイ ンス トールされている必要があり 
ます。 

• Microsoft Internet Explorer 4.0 が 
上、または Netscape Navigator 4.0 
が上 

• Adobe Acrobat 2 ) Reader 4.0 が上 


• Adobe Acrobat Reader : 
http :// www . adobe . co . jp / 
products / acrobat / readstep.html 

マニュアルを読むには 

CD-ROM に入っているユ'—ザ'—ガイ 
ドを読むには、次のようにします。 

1 CD - 民 OM を CD-ROM ドライブじ入 
れる。 

2 Manual フォルダーをダブルクリツ 
クする。 

3読みたいマニュアルを選択してク 
リツクする。 

ユーザー ガイドの PDF ファイルろ《 
開きます。 


ごを意 


ハードウエアの故障または CD-ROM 
の誤使用により、 CD-ROM 内の情報 
が読めなくなったり消失したりした場 
合は、ソ ニー の サービス 担当者じご依 
頼ください（有料）。 


ソフトウェアがインストールされてい 
ない場合は、下記の URL からダウン 
ロー ドできます。 

• Microsoft Internet Explorer : 
http :// www . microsoft . com / japan / 
ie 

• Netscape Navigator : 
http :// home . netscape . com / ja / 


1) MMX および Pentium は、アメリカ合衆国および他の国におけるイ ン テル コーポレー 
シ ョ ンの 登録商標です。 

S)Adobe および Acrobat は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステム社）の 
商標です。 
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付属の説明書について 




を部の名称と働ま 



〇 NETWORK (ネットヮーク）ィ 
ンジケーター（オレンジ/緑） 

ネットワークが1 OBASE - T で接続 
されているときはオレンジ色で点滅 
します。 

100 BASE - TX で接続されていると 
きは緑色で点滅します。 

ネットワークが接続されていないと 
きは消えています。 

〇レンズ 

化学25倍才ートフオーカスレンズ 
を標準装備しています。 


〇 POWER (パワ ー) インジケーター 
(緑） 

カメラに電源が供給されると、カメ 
ラ内部でシステムチェックを斤いま 


正常の場合はこのインジケーターが烟 
点灯します。 

内部で システムエラーが 発生してい 
る場合は1秒ごとに点滅します。 
この場合は、お買い上げ店、または 
お近くの ソニ ーの業務用製品ご相談 
窓口にご巧談ください。 

〇 PC 力ードス□ツト 

推奨 ATA メモリーカード （PC 
力ードアダプターに入れた"メモ 
リースティック"）を装着できま 
す。 

出荷時はダミーカードが入っていま 
す。スロット使用時はダミーカード 
を取り出してください。 


ごを意 


PC カードは、 NETWO 民 K インジ 
ケーターと POW 巨民インジケー 
ターがある面を上にして装着してく 
ださい。 

〇 PC 力ードレバー 

PC カード スロッ トに装着された 
PC カードを抜くときに使用しま 
す。 


各部の名称と働き 
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©声 5 (ィーサネット）ポート 

イーサネットケーブル （ UTP 、 力 
テゴリ ー5) を使用し、ネットワー 
ク (10 BASE - T /100 BASE - TX ) 

のハブまたはコンピユーターと接続 
します。 

〇を（映像出力）端子 （ BNC 型） 

本機からの映像をコンポジット信号 
として出力します。 

コンポジットビデオ入力端子を持つ 
ビデオモニター、 VTR などと接続 
します。 

© I/O (入出力）ポート 

RS -485 または RS -232 C ポート、 

3系統のセンサー入力、2系統のア 
ラーム出力を備えています。 

RS -485 または RS -232 C ポート 
は、 RS -485 または RS -232 C イン 
夕ーフ卫ース を 介して周辺機器と接 
続し、 コンピユー ターからネット 
ワーク経由で周辺機器の コン トロー 
ル や デ—夕 受信を するときに使用し 
ます。 

センサー入力は 、 E メールなどのア 
プリケーシヨンに連動させる場合に 
使用します。 


アラー ム出力は、外部 アラー ム入力 
や内蔵の動体検知機能、 マニュアル 
トリガーボタン、 Day / Night 機能 
または時刻と連動して周辺機器をコ 
ントロールするときに使用します。 

♦各機能や設定について詳しくは、付 
属の CD - ROM に収録されているユー 
ザーガイドをご覧ください。 

♦ピン配列と配線については、をご覧く 
ださい。 

〇 DC IN 12 V (電源入力）端子 

付属の AC 電源アダプターを接続し 
ます。 

⑩リセツトスイツチ 

このスイツナを押しながら電源を供 
給すると、工場出荷時の設定に戻り 
ます。 
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各部の名称と働き 























































の兰脚取り付け用ネジ巧 

S 脚を使用するとき、このネジ穴を 

使って固定します。王脚ネジは次 = 

のものを使用してください。 = 

葬 

1/4-20UNC 湘 

i = 4.5 mm ± 0.2 mm 



Him I 1111111 


ごを意 


4.5 mm ± 0.2 mm が外のネジを 
使用すると、取り付けが不完全に 
なったり、本機の内部を損傷して故 
障の原因となることがあります。 

® ワイヤー□-プ取り付けネジ巧 

本機を天井に設置するとき、付属の 
ワイヤーロー プを、付属の段付きビ 
スを使って固定します。 


♦天井への設置方法は、「天井へ設置す 
る」 （21 ぺージ ） をご覧ください。 

⑩天井設置用ブラケット取り付けネ 
ジ巧 

本機を天井に設置するとき、付属の 
シーリングブラケット （ A ) を、付 
属のネジ4本を使って固定します。 


♦天井への設置方法は、「天井へ設置す 
る」 （21 ぺージ ） をご覧ください。 


各部の名称と働き 
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> 基本的な設置と接続 


必要なシステム構ぶ 

プロセッサー 

Pentium III 500 MHz な上 
(Pentium 41 GHz な上を推奨） 

RAM 

128 MB が上 

OS 

Windows 98/ 98 SE / Me / NT 4.0/ 
2000/ XP 

Web ブラウザ 

Internet Explorer Ver . 5.5 または 
Ver . 6.0 

Netscape Navigator Ver . 6.2 x 


フェライトコアを巧 
り付ける 

ご使用の前に、 せ属のフェライ トコア 
を AC 電源アダプターの コード および 
電源 コー ドに取りがけてください。 


ごミ主意 


•フェライト コアの 爪で コー ドをはさ 
まないようにしてください。 
•フェライ トコアは できるだけ電源 
コード や AC 電源 アダプターの 根元近 
くに取り f 寸けてください。根元から 
離れていると効果がありません。 

AC 電源アダプターの コー ドのプラグ 
側に取り付けます。 



電源コードの AC 電源アダプター側に 
取り付けます。 



14必要なシステム 構成/フエ ライトコアを取り付ける 







カゾラに IP アドレス 
を割り当てる 

ネットワークを介してカメラに接続す 
るためには、カメラに新しい IP アドレ 
スを割り当てる必要があります。 

IP アドレスを割り当てるときは、カメ 
ラをコンピューターまたはネットワー 
クへ接続してください。コンピュー 
ターへの接続には市販のイーサネット 
ケーブル（クロスケーブル）をご用意 
ください。ネットワークへ接続すると 
きは、市販のイーサネットケーブル 
(ストレートケーブル）をご用意くだ 
さい。 

IP アドレスの割り当ては、次の2とお 
りの方法で行うことができます。 

-付属の CD - ROM に収録されている 
セットアッププログラムを使ラ 

♦操作方法は、「セットァッププログラム 
を使って IP アドレスを割り当てる」 （17 
ぺージ）をご覽ください。 

• ARP (Address Resolution 
Protocol ) コマンドを使う 

コンピューターで DOS ウインドウを 
開き、指定の A 民 P コマンドを 入力し 
ます。 

♦詳しい操作方法は、付属の CD - ROM に 
収録されているユーザーガイドの 「ARP 
コマンドを使って IP アドレスを割り当て 
る」をご覧ください。 


ご注意 


カメラに割り当てる IP アドレスは、必ず 
システム管理者と相談の上、決定してくだ 
さい。 


カメラとコンピューターを接続 
する 



1 巿版のイーサネットケーブル（ク 
ロスケーブル）を使って、本機の 
声5 (イーサネット）ポートとコ 
ンピューターのネッ h ワークコネ 
クターを接続ずる。 

2付属の AC 電源アダプターに電源 
コードを接続し、本機の DC IN 
12 V 端子と AC 電源コンセント 
へ接続する。 


脚$3巧賊剛游謙 


カメラに IP アドレスを割り当てる 
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カメラをネットワークへ接続する 



2付属の AC 電源アダプターに電源 
コードを接続し、本機の DC IN 
12 V 端子と AC 電源コンセント 
へ接続ずる。 


1 巿版のイーサネットケーブル（ス 
トレートケーブル）を使って、本 
機の声5 (イーサネット）ポート 
とネットワークの八ブを接続す 
る。 
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カメラに IP アドレスを割り当てる 
























































セットアッププログラムを使っ 
て IP アドレスを割り当てる 

1 付属の CD - ROM をコンピユー 
夕一の CD-ROM ドライブに入れ 

る。 

2 CD-ROM ドライブ内の Setup 
フォルダをダブルクリックして開 
<〇 

3 Setup.exe をダブルクリックず 
る。 

4画面に表示されるウィザードに 
従って r|P Setup Programj 
をインス!ルずる。 

使用許諾に関する文面が表示された 
ら、よくお読みいただき、承諾の 
上、インストールを巧ってくださ 

い。 

5 IP Setup Program を起動ず 
る。 

Network タブが表示され 、 IP 
Setup Program が口ーカルすット 
ワーク上に接続されている SNC - 
民 Z 30 カメラを検出してリスト表示 
します。 



6リストから IP アドレスを割り当て 
たいカメラをクリックして選択ず 
る。 

選択されたカメラのネットワーク設 
定状況が画面に表示されます。 

7 IP アドレスを設定ずる。 

IP アドレスを DHCP サーバーから 
自動的に取得ずるときは 

[Obtain an IP address 
automatically ] を選択します。 

IP address (IP アドレス ）、 Subnet 
mask (サブネットマスク）、 

Default gateway (デフオルトゲー 
トウ卫イ）が自動的に割り当てられ 
ます。 


固定 IP アドレスを設定するときは 

[use the following IP address ] を 
選択し 、 UP address ]、 に ubnet 
mask]、[Default 呂 ateway ] 欄にそ 
れぞれの値を入力します。 


邮か3巧碟剛祕謙 


カメラに IP アドレスを割り当てる 
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8 [Primary DNS Server 

address ] に DNS サーパ’ーアド 
レスを入力ずる。 

必要があれば 、 [Secondary DNS 
server address ] も入力します。 

DNS サーバーアドレスを自動取得 
ずるには 

[Obtain DNS server 
automatically ] を選択します。 

DNS サーバーアドレスを自動取得 
しないときは 

[Use the following DNS server ] 
を選択してから 、 [Primary DNS 
server address ] と [Secondary 
DNS server address ] に DNS サー 
バーア ドレスを入力します。 


11正しく設定されていることを確認 
してから [ OK ] ボタンをクリック 
する。 

「 Setting OK j が表示されれば 、 IP 
マ ドレスの設定は終了です。 


ご ミ 主意 


本機では [Third DNS server 
address]、[Fourth DNS server 
address ] は入力しても無効です。 


9 HTTP ポー h 香号を設定ずる。 

通常は 、 HTTP port No •の [80] 
を選択します。 [80] ]^：^外のポー 
卜番号に設定するときは、テキスト 
ボックスを選択し、ポート番号 
1024〜目日日3日を入力します。 

10 [Administrator name ] と 
[Administrator password ] に 
管理者の名前とパスワードを入力 
ずる。 

工場出荷時は、両方とも 「 admin 」 
に設定されています。 
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カメラに IP アドレスを割り当てる 



Web ブラウザでモニタリングずる 

IP アドレスを割り当てたら、実際に 
Web ブラウザからカメラにアクセスで 
きることを確認します。 

ここでは 、 Internet Explorer を使つ 
た操作のしかたを説明します。 

♦その他の Web ブラウザを使う場合など、 
Web ブラウザを使った操作に ついて 詳し 
くは、が属の CD - ROM に収録され てい 
る「ュー ザー ガイド」 をご覧ください。 

1コンピューターで Web ブラウザ 
を起動し、カゾラの IP アドレス 
をアドレス欄に入力ずる。 


アドレス ® http ： // 192.1 68.0.1001 


「 Network Camera SNC - RZ 30」 
のウュルカムぺージが表示されま 
す。 



2 ActiveX viewer をクリックず 
る。 

メインビューアーぺージが表示さ 
れ、カメラのモニター画像が画面に 
表示されます。 


初めて本磯の画像を表示するときは 
「セキュリティ警告」が表示されま 
す。「はい」をクリックして 
ActiveX Control をインストール 
してください。 



モニター 画像 


これで、 IP アドレスの割り当ては完了 
です。カメラの設置に進んでくださ 

い。 


ごを意 


ウエルカムぺージを正しく動作させるた 
めには、な下の手順で Internet Explorer 
のセキュリティレベルを[中]が下に設定 
してください。 

1 Internet 巨 xplorer のメ ニユーバーか 
ら [ツール]—[インターネットオプ 
シヨン]—[セキュリテイ]タブの順に 
選択する。 

2 [インターネット]アイコン（本機をイ 
ンターネット環境で使用していると 
き）、または[イントラネット]アイコン 
(本機をイントラネット環境で使用し 
ているとき）をタリックする。 

3 レべルバーを操作して[中]な下にす 
る。（レべルバーが表示されていない場 


邮$3巧规麵瓶謙 


カメラに IP アドレスを割り当てる 
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合は、[既定]ボタンをクリックしてか 
ら レべルバーを 操作して く ださい。） 


ごを意 


• Windows NT4.0, Windows SOOO, 
Windows XP をお使いの場合は、 
ActiveX viewer のインストール時は 
「管理者権限」でコンピューターにログ 
インしておく必要があります。 

• Windows NT 4.0または Windows 98 
をお使いで、画像を表示できない場合 
は、付属の CD-ROM に収録され てい 
る、 MFC42DLL Version Up Tool を 

イ ンス トールしてください。 

• Internet Explorer の 口ーカルエリア 
ネットワーク （LAN) の設定を自動設定 
にすると、画像が表示されない場合があ 
ります。この場合は自動設定を使用不可 
にして手動でプロキシ サーバーを 設定 
してください。プロキシ サーバーの 設定 
については、ネットワーク管理者にご相 
談ください。 

• ご使用になる コン ピューターでウイル 
ス対策ソフトウ卫アをお使いの場合に 
は、ぺージが正しく表示されない場合が 
あります。 


カゾラを設置ずる 

設置ち度のごを意 

本機は、水平面に対して±1日。な内の 
設置角度を保証しています。±1日°を 
超える角度に設置すると、正常に動作 
しない場合があります。 

カメラのパンチルト駆動部の取り扱い 
上のごま意 

カメラのパンナルト駆動部分には無理 
な力を加えたり、障害物を置いたりし 
ないでください。故障の原因となりま 
す。 で一 、駆動部分に力を加えて動作 
に不具合が発生した場合は、カメラの 
電源を入れ直してください。カメラの 
電源を入れ直しても直らないときは、 
お買い上げ店またはソニーの業務用製 
品ご相談窓口にご相談ください。 

付属品使用のごま意 

シーリングブラケットとワイヤーロー 
プをカメラに固定するには、必ず付属 
のネジ4本と段付きビスをご使用くだ 
さい。 

付属な外のネジ類を使用すると、取り 
付けが不完全になったり、本機の内部 
を損傷して故障の原因となることがあ 
ります。 
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カメラを設置する 


天井へ設置ずる _ 

付属の シー リングブラケットとワイ 
ヤーロー プ、ネジを使って、既存の天 
井のジヤンク シヨ ンボ ッ クスなどに力 
メラを取り付けることができます。 

1 シーリングブラケット （ A ) を付属 
のネジ （+M 3 X 6) 4本でカメラ 
の底面に取り付ける。 

ブラケットの突起をカメラ本体の穴 
に合わせて取り付けます。 



2天井のジャンクションボックスへ 
ワイヤー□-プを取り付ける。 

ジャンクションボックスのネジ穴に 
合ったネジ（付属していません）を 
お使いください。 



牠$3巧賊剛游謙 


カメラを設置ずる 
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3 シーリングブラケット旧）を天井 
のジャンクションボックスへ取り 
付ける。 

ジャンクションボックスのネジ穴に 
合ったネジ（付属していません）を 
お使いください。 

ブラケットの外周の3つの突起 
が 、あとでカメラの正面になる位置 
です。突起の1つがカメラの正面 
位置を向くよう、適当な穴を選んで 
取り付けてください。 



4付属の段付きビスを使って、ワイ 
ヤー□-プをカメラ底面のワイ 
ヤー□ープ取り付けネジ巧に取り 
付ける。 
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カメラを設置する 






























5 シーリングブラケット （ A ) の突起 
をブラケット （ B ) の巧に差し込 
み、ブラケット （ A ) を時計方向へ 
回転して仮固定ずる。 

ケーブル類は、ブラケット （ A ) の穴 
を通しておきます。 



6付属のネジ (+M 3 X 6) 3本で 
シーリングブラケット （ A ) と旧） 
を固定する。 



カメラ後面の端子にケーブルを接 
続ずる。 



邮か3巧规剛游謙 


カメラを設置ずる 
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デスクトップに設置ずる 


付属のゴム足4個をカメラ底面に貼り 
付け、デスクトップに置きます。 


♦Image flip 磯能の設定に ついては、 付属 
の CD - ROM に収録され ているユーザー 
ガイドをご覧ください。 



本機は、初期設定では天井に取り付けたが 
態で画像が正視できるように設定されて 
います。 

デスクトツプなどに置いて使用するとき 
は 、 Image flip 磯能を使って画像を上下 
反転させ、画像を成立させることができま 
す。 
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カメラを設置する 



















► ぞのが 


本機の性能を保持ず CCD 特有の現象 


るために 

使用•保管場所について 

次のような場所での使用および保管は避 
けてください。故障の原因となります。 


CCD カメラの場合、次のような現象が 
起きることがありますろ S'、 故障ではあ 
りません。 

ス巧 


• 極端に暑い所や寒い所（使用温度は 
0で〜+40で） 

•直射日光が長時間あたる場所や暖房 
器具の近く 

• 強い磁気を発するものの近く 
• 强力な電波を発するテレビやラジオ 
の送信所の近く 
• 强い振動や衝撃のある所 


放熱について 

動作中は布などで包まないでくださ 

い。内部の温度が上がり、故障や事故 

の原因となります。 

輸送について 

輸送するときは、付属のカートンとクッ 

シヨン、または同等品で栖包し、強い衝 

撃を与えないようにしてください。 

お手入れについて 

• レンズや光学フィルターの表面に付着 
したごみやほこりは、ブロアーですムって 
ください。 

• 外装の汚れは、乾いたやわらかい布で軽 
く拭き取ってください。巧れがひどいと 
きは、中性洗剤溶液を少し含ませた布で 
巧れを拭き取ったあと、からぶきしてく 
ださい。 

• アル コー ル、ベンジン、シン ナー 、殺虫剤 
など揮発性のものをかけると、表面の仕 
上げをいためたり、表示が消えたりする 
ことがあります。 


レーザービームについてのご注意 

レーザービームは CCD に損傷を与えること 
があります。レーザービームを使用した撮影 
環境では、 CCD 表面にレーザービームが照 
射されないようじ充分注意してください。 


高輝度の被写体を写したときに、明る 
レ3帯状の縦線 （ 垂直スミア）が モニター 
画面に見える現象です。（下図参照） 



縦に薄く尾を引い 
たよラな画像にな 
る。（垂直スミア） 


高輝度の被写体 
(電灯、壁光 
灯、太陽、強い 
反射光など） 


ホ 

を 


この現象は、 CCD がインターライン転 
送方式を採用しているため、フォトセ 
ンサーの深いところに入った赤外線な 
どにより誘起された電荷が、レジス 
ターに転送されるために起こるもので 


す。 


折り返しひずみ 

縮模様、線などを写したとき、ギザギ 
ザのちらつきが見えることがありま 
す。 


傷 

CCD はフォトセンサ ー( 素子）力!縦横 
に並んでできており、フォトセンサー 
のいずれかに欠陥があると、 その部分 
だけ画像が写らず、モニター画面に傷 
となって見えます（実用上支障がない 
程度)。 

微か白点 

高温時に暗い被鲁体を鲁している場 
合、画面全体に多数の白点が現れるこ 
とがあります。 


本機の性能をな持するために/ CCD 特有の現を 


25 
























" X モソーステイツ 
ク"について 


"メモリースティック"|~)とは？ 

"メモリースティック"は、小さくて 
軽く、しかもフロッピーディスクより 
容量が大きい新世代の 1 C 記録メディア 
です。"メモリースティック"対応機 
器間でデータをやりとりするのにお巧 
いいただけるだけでなく、着脱可能な 
外部記録メディアの1つとしてデータ 
の保をにもお使いいただけます。 


"メモリースティック"の種類 

"メモリースティック"には、著作権 
保護技術（マジックゲート）を搭載し 
た"マジックゲートメモリースティッ 
ク " りと、搭載していない一般の‘‘メ 
モリースティック"の2種類がありま 
す。 

本機では"マジックゲートメモリース 
ティック"と一般の"メモリース 
ティック"のどちらもご使用いただけ 
ます。ただし、本機はマジックゲート 
規格に対応していないため、本機で保 
存する データは マジック ゲー トによる 
著作権の保護のが象にはなりません。 

マジックゲートとは？ 

マジックゲートは、暗号化ほ術を使っ 
て著作権を保護する技術です。 


"メモリースティック"のデータを書 
き込み禁止にするには 

大切なデータを誤って消してしまうこ 
とのないように、"メモリースティッ 
ク"には誤消去防止スイッチがついて 
います。スイッチを左にスライドさせ 
ると、データの書き込み、消去、"メ 
モリースティック"の初期化ができま 
す。スイッチを右にスライドさせる 
と、データの読み出しはできますが、 
書き込みはできません。本機の PC 
力ードスロットに入れて画像を読み込 
むときは、書き込み禁止にしておくこ 
とをお勧めします。 


例 

誤;'肖ち防止スイッチ 


書き込み可能 

今 

書き込み禁止 

吟 

illMII 1] 

薩 A 

[1 IIMIIj 

LOCKa 


端子 



ラベル貼り付け部 


ir メモリースティック"および"マジックゲートメモリースティック"はソニー株式会社 
の商標です。 


26 


"メモリースティック"について 




































•持ち運びや保管の際は、専用の収納 
ケースに入れてください。 


"メモリースティック"の初期化 
(フォーマット）について 

お買い上げになった"メモリース 
ティック"は、お使いになる前にコン 
ピューターで初期化してください。 


使用上のごを意 

• "メモリースティック’’をお使いに 
なる場合は、 PC 力ードスロットに市 

販の PC 力ード型アダプターを挿入し = 

て"メモリースティック"をセット = 

してください。 = 

•データの読み込み中に、"メモリー ミ 

スティック"を取り外したり、本機 唐 

の電源を切らないでください。記録 
されているデータが消えたり壊れた 
りすることがあります。 

•強い衝撃を与えたり、曲げたり、落 
としたりしないでください。 

•分解したり、改造したりしないでく 
ださい。 

• 水にめらさないでください。 

• な下のような場巧でのご使用や保存 
は避けてください。 

一高温になった車の中や炎天下など 
気温の高い場所 
一直射日光のあたる場所 
一湿気の多い場所や腐を性のある場 
戸方 

一静電気や電気的ノィズの影響を受 
ける場所 

• "メモリースティック"の端子部に 
手や金属で触れないでください。 

• "メモリースティック’’のラベルの 
貼り付け部には、専用 ラベルな 外は 
貼らないでください。 


"メモリーステイック 


につし、て 
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仕様 


システム/ネットワーク 

CPU 32ビット RISC プロセッサー 

民 AM 32 MB 

(約8 MB 内蔵イメ ージメモ 
リーを含む） 

フラッシュメモリー 

8 MB 

OS yITRON 3.0 準拠 

プロトコル TCP / IP 、 ARP 、 ICMP 、 

HTTP、FTP (サーパー/ ク 
ライアント）、 SMTP 
DHCP (クライアント）、 
SNMP 

画像サイズ736 X 480 (A 山0)、 

736 X 480 (Frame)、 

736 X 480 (Field)、 

640 X 480 (A 山0)、 

640 X 480 (Frame)、 

640 X 480 (Field)、 

320 X 240、 

160 X 120 

圧縮 フォーマット 

JPEG ベースライン準拠 
(YCbCr422) 

画質選択（圧縮率） 

約1/日〜1/目〇 (10 段階） 

本圧縮率は1画素24ビッ 
卜 （RGB 各8ビット）画像 
基準 

フレームレート 

最大 30FPS (640 X 480) 
ブラウザ Internet Explorer Ver.5.5 ま 
たは目.0 

けす応 OS : Windows 98/ 
98犯/ Me/ NT4.0/ 2000/ 
XP) 


2 8 I 仕様 


Netscape Navigator 
Ver.6.2x 

(対応 OS : Windows 98/ 
98犯/ Me/ NT4.0/ 2000/ 
XP) 

Pocket PC Internet Explorer 
(対応 OS : Pocket PC 2002) 
コンピューター環境 

Windows 

CPU: Pentium III 
500 MHz が上 (Pentium 4 
1GHz が上推契） 

RAM : 128 MB が上 
表示サイズ：1024 X 768 
画素、 True Color が上 
Pocket PC 

CPU: Strong ARM 206 
MHz が上（互換 CPU 含 
む） 

RAM; 64 MB が上 
プラグイン； Jeode り Ver. 
1.9.1 

最大 ユー ザーアクセス 数 
50 ューザー 
ネットワークセキュリティ 

パスワード（基本認証） 

IP フィルタリンダ 
ホームページの カスタマイズ 

PC 力ー ド内 ホー ムぺ ージ 立ち 
上げ可能 

その他の機能 

動体検知機能、画像切り出し 
機能、時計内蔵など 

l)Jeode は、米国およびその他の国における 
米国 Insignia Sol 山 ions, Inc. の登録商標ま 
たは商標です。 

カゾラ 

撮像素子 インターライン型1/目型68 

万画素 CCD 


S/N 48 地が上 

最低被写体照度 

2.引 X が下 

(AE Mode 、 スローシヤツ 
夕一 OFF ) 

露出モード Auto 、 シャッター優先、絞り 
優先、 マニュアル 

(マニュアル 時が外、逆光補正 
切り換え可） 

絞り Auto/Manual 

( F 1. 目〜 Close ) 

感度（ゲイン） 

Auto/Manual 
(- 3 dB -28 dB ) 

電子 シャッター 

Auto/Manual 

( 1 sec 〜1 /10000 sec ) 

ホワイトバランスモード 

Auto 、 Indoor 、 Outdoor 、 
One Push WB 、 ATW 、 
Manual 

フ オー カスモード 

Auto/Manual ( Near 、 Far 、 
One Push AF ) 

ズームモード 

Full(X 1 〜 X 300)、 

Optical only (x 1 〜 x 
25) 

彩度調整 一 3 〜 +3 

鮮鋭度調整1〜1目 

コントラスト調整 

- 3〜+ 3 

その他 Day/Ni 呂 ht 機能、手ブレ補正 

機能、露出補正 、 Image 
flip 機能 


レンズ 

ズーム比 2日倍（無限遠撮像時） 

水平画角 2.0 度〜4己度 

焦点距離 f 二 2.4 mm 〜 60 mm 


F ナンバー F し目（ワイド端）〜 F 2.7 ( テ 
レ端） 

撮影至近距離 

テレ端 800 mm 
ワイド端3己 mm 2) 

2) ワイド端は工場出荷時には約300 mm に設 
定されています。3日 mm に設定したい場合 
は、お買い上げ店またはソニーの業務用製品 
ご相談窓口にお問い合わせください。 

乂力駆動 

パン駆動 一170度〜+170度、340 = 

度回転2秒な内 = 

チルト駆動 一 90度〜+ 2日度、115度 = 

回転1.日秒が内 ^ 

を 

インター フェー ス 

イーサネットポート 

1 0 BASE - T / 1 00 BASE-TX 
( RJ -45) 

I / O ポートセンサー入力： X 3 (DC 3.3 
V 〜24 V デバイス対応） 

(フォトカップラー入力、本 
体とは電気的に絶縁） 

アラーム出力 ：X 2 (最大 DC 
24 V 、1 A ) 

メカニカルリレー出力、 

本体とは電気的に絶縁） 

シリアルイン ターフェース 

トランスペアレンシータイプ 

民 S - 48日/民 S -232 C 

映像出力端子 

VIDEO OUT (BNC 型） 

し OVp - p 、 7日〇不平衡、 

同期負極性 
PC カー ドスロット 

PCMCIA Type II x 2 


仕様 
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その他 

電源電圧 DC 12 V (EIAJ Type 4) 

消費電流 最大 1.8 A 

消費電力 最大 21.6 W 

使用温度 0で〜4日で 

保を温度 一20で〜目日で 

外形寸法（幅/高さ/奥行き） 

140 X 175 X 144 mm 
質量 約し 2 k 呂 

付属品 AC 電源アダプター （1) 

電源コード （1) 

CD-ROM (セットアッププロ 
グラム、ユーザーガイド） 
( 1 ) 

シーリングブラケット （ A ) 
( 1 ) 

シーリングブラケット （ B ) 
( 1 ) 

落下防止用ワイヤーロープ 
( 1 ) 

取り付け用ネジ (+PSW 3 X 
目）（の 

段付きビス M 4 (1) 

I/O 用コネクターハウジング 
( 1 ) 

ゴム足 （4) 

フェライトコアに） 

保証書（冊子） （1) 

保証シート （1) 


この装置は、情報処理装置等電波障 
害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準 
に基づくクラス A 情報技術装置で 
す。この装置を家庭環境で使用する 
と電波妨害を引き起こすことがあり 
ます。この場合には使用者が適切な 
対策を講ずるよう要求されることが 
あります。 


定期交換部品について 

本機で使用されている部品の中には 
有寿命部品として定期交換が必要な 
もの（電解コンデンサーなど）があ 
ります。 

使用環境や条件により部品の寿命は 
異なりますので、長期間ご使用され 
る場合は定期点検をお勧めします。 
♦詳しくはお買い上げ店にお問い合 
わせください。 


別売りアクセサリー 

メモリースナイック MSH -128 (128 MB ) 
メモリーステイック用 PC 力ードアダプ 
夕一 MSAC - PC 4 

本機の仕様および外観は、改良のため 
予告なく変更することがあります力 S 、 
ご了承ください。 
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仕様 




寸法図 



仕様 
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I / O ポートのピン配列と使いかた 

I / O ポートのピン配列 

1816141210 8642 



〇 

000000000 

000000000 

〇 


1715131197531 

I/O 


ピン 

香号 

ピン名称 

1 

センサー入力！一 

2 

センサー入力1+ 

3 

センサー入力2 - 

4 

センサー入力2 + 

己 

センサー入力3 - 

6 

センサー入力3 + 

7 

アラーム出力！一 

8 

アラーム出力1+ 

9 

アラーム出力2 - 

10 

アラーム出力2 + 

11 

アース （ GND ) 

12 

VDD (5 V ) 

13 

アース （ GND ) (民 S -232 C /48 日） 

14 

予備 

15 

RXD (民 S -232 C ) 

16 

TXD (民 S -232 C ) 

17 

- TXD/RXD (民 S -485) 

18 

+ TXD/RXD ( RS -485) 


付属の I / O コネクター八ウジングの 
使いかた 

1 ワイヤー （ AWGNo .28 〜 18) を 
接続したい穴の上、または下のス 
ロッ トにマイナスドライバーを差 
し込み、ワイヤーを差し込んでか 
ら、マイナスドライバーを引きを 
く。 



同じ手順で、必要なワイヤーをすべ 
て接続します。 
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仕様 






































2 I/O コネクター ハウジングをカメ 
ラ後面の I / O ポートへ差し込み、 
ハウジング両側の レバーを 押し上 
げる。 




取り外すときは、両側のレバーを同 
時に押し下げます。 


センサー入力への配線図 

メカニカルスイツチ/オープンコレク 
ター出力装置 

カメラ内部 外部 

じピン ( VDD ) (最大200 mA ) 


2、4、6ピン 
(センサー入力 X +) 


ヮィャー 


2.35 kn 


1、3、5ピン 
(センサー入力 X —) 
11ピン ( GND ) 

去 

アース 


メカニカル 
スイツチ 


または 


オープンコレク 
ター出力装置 


カメラ内部 外部 

2、4、6ピン 
【センサー入力 X +) 


1、3、5ピン 
【センサー入力 X —) 


センサー装置 

出力： 

DC 3.3 V 〜 
24 V 



アラーム出力への配線図 


カメラ内部 


外部 


8.10 ピン 
【アラーム出力 X +) 


磁気リ レー 
AC 24 V/DC 
24 V 
1 A が下 

7、9ピン 


1 


5 V 


回お 例 


(アラーム出力 X -) ! 

I 


ぞ 


アース 


ホ 

を 


仕様 
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保証書と アフター 
サービス 


保証書 

• この 製品には保証書が添付され てい 
ますので、お買い上げの際にお受け 
取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお 
確かめのうえ、大切に保存してくだ 
さい。 

アフターサー ビス 

調子が悪いときはまずチェックを 

この説明書をもう^度ご覧になつてお 
調べください。 

それでも具合の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店、またはお近くの ソニー 
業務用製品ご相談窓口にご相談くださ 

い。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させ 
ていただきます。詳しくは保証書をご 
覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によつて機能が維持できる場合 
は、ご要望により有料修理させていた 
だきます。 
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お問い合わせは 

「ソニー業務用製品ご相談窓□のご案内」にある窓口へ 


ソニー株式会社〒 108-0075 東京都港区港巧 1-7-1 


もこの編は、ち摧使田してぃます。 


Printed in Japan 


http :// www . sony . co . jp / 



